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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


( 2 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 13/ 6439/ 2016 ( ii ). 


2016 നവംബർ 17 . 


(1) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


.13/ 6439/ 2016 (i). 


2016 നവംബർ 17 . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 1993 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയില റിംഗ് 
എംബ്രോയിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് (ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
29218 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാ സാ യ 
ശീമതി ഉഷാ കു മാ രി , കെ . എ ന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ 
കെ . ജി. റ്റി . ഇ . (ഹയർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരി 
ക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2002 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയില റിം ഗ് 
എംബ്രോയിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് (ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
3963 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാ സാ യ 
ശ്രീമതി ജിഷ , പി . എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ കെ . ജി. റ്റി. ഇ . 
( ഹ യർ) സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരു വ ന ന്ത പു രം - 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 


രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
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19th APRIL 2016). 


EDUCATION DEPARTMENT 


- ( 5) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 13 /6439 /2016 (111 ). 


2016 നവംബർ 17, 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്.13/ 6439 / 2016 ( v ). 


2016 നവംബർ 17 . 


- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2000 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . കെ യില റിം ഗ് 
എംബായിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് ( ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
11814 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശീമതി രഞ് ജി നി , എം . റ്റി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
കെ . ജി. റ്റി. ഇ . (ഹയർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി 
രിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടു 

ണ്ട ങ്കിൽ അ ത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2001 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെ യില റിംഗ് 
എംബ്രോയിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് (ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
176 06 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമതി സെറീന , കെ . എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ കെ . ജി . സി. ഇ . 
( ഹ യർ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരു വ ന ന്ത പു രം - 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ള 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


.13 / 6439 / 2016 ( vi). 


2016 നവംബർ 17. 


| ( 4 ) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 13 / 6439/ 2016 (iv). 


2016 നവംബർ 17. 


- സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2001 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നടത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയില റിംഗ് 
എംബായിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് ( ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
17602 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമതി ദീപ , സി. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ കെ . ജി . റ്റി. ഇ . 
( ഹ യർ) സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെ ട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്ത പു രം - 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടാ ളർ 2 0 0 0 ജൂൺ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ കെ . ജി . റ്റി . ഇ . ടെയില റിംഗ് 
എംബ്രോയിഡറി & നീഡിൽ വർക്ക് (ഹയർ) പരീക്ഷയിൽ 
10310 എന്ന രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാ സാ യ 
ശ്രീമതി റെഹിയ , പി. എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ കെ . ജി. സി. ഇ . 
( ഹ യർ ) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യി രി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരു വ ന ന്ത പുരം- 40 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ള 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യ തീ യതി മുതൽ ഒരു 
മാ സ ത്തി നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളറുടെ കാര്യാലയം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


( ഒപ്പ്) 


ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 
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